金具 質量 : 約 1. 1kg 
( ボルト ・ ナ ッ ト な どの 対 風 品 を 含 出 ) 


DL-EL25/26/27Nー(W) 
DL-EL51/52/53N-( W) 
DL-EL31/32/33N/Lー( W ) 
DL-EL34 ノ 4 1/45N-( W/B) 
DL-EL35 ノ /36/37N/Lー(W) 
DL-EL38/42/46N-( W/B) 
DL-EL39B-(B) 


LED 投 光 記 


/ 安全 に 関す る ご 注意 


・ この 金具 は 単体 で は 便 用 で きま せん 。 
適正 な 器具 ご 自在 バン ド 、 電 力 柱 まだ は ボール と この 組み 合わ は せ て 使用 し て くだ さい 。 
遺 合 外 の 器具 と 組み 合わ は て ご ご 使用 され ます と 洪 下 の 原因 と なり ます 。 

・ こ の 器具 は 塩害 仕様 で は あり ませ ん 。 塩害 地域 じ は 取り 付け な いで くだ さい 。 
早期 に 錆 ・ 鹿 食 な ど ガ 生じ 、 洛 下 の 原 因 に な りき ます 。 

・ 自 在 バ ンド の 締め 付け ガ が 不 十分 な 場合 、 法 下 の 県 央 と な り ま す 。 


(取り 付け バン ド は 、 柱 の 太 さ に 合っ だ バンド を 別途 お 買い 求め くだ さい 。 ) 


※ 施 械 上 の 注意 と ご 使用 上 の 注意 詳細 は 、 取 択 説明 言 を お 読み くだ さい 。 
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2 番 DL-ELKO8 


第 3 角 法 (JIS A-4) 単位 mm 


